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美国 白 娥 三 yphonirie cunca (Drury) 原 产 北美 ,传人 欧洲 及 亚洲 后 , 成 为 林木 ,果树 ,行道 阔叶树 的 
毁灭 狂 害 虫 。 据 报道 ,在 苏联 为 害 230 种 植物 , 在 日 本 为 害 371 种 植物 。 此 种 害虫 的 幼虫 及 师 能 随 果品 
及 包装 材料 而 传播 扩散 ,当前 已 列 为 重要 的 国际 植物 检疫 对 象 。1979 年 传人 我 国 辽宁 丹东 一 带 , 为 了 防 
止 该 虫 进一步 扩散 ,首先 楼 求 能 正确 识别 。 由 于 美国 白 蛾 与 轨 灯 蛾 属 5pilosoma 的 星 白 雪 灯 蛾 5，mem- 
1hasiri 《Esper) 及 稀 点 等 灯 蛾 5， urticae (Esper) 在 外 形 上 很 相似 , 往往 容易 混淆 ,本 文 就 三 种 成 虫 的 主 
要 区 别 特征 分 述 于 后 。 















美 画 白 首 星 白 四 条 是 稀 点 轨 灯 蛾 
后 足 肥 节 无 中 距 , 仅 有 一 对 端 距 有 中 距 及 端 距 有 中 距 及 端 距 
前 足 肥 节 端 部 有 弯 瓜 端 部 无 弯 扑 端 部 无 弯 爪 
抱 器 辩 顶 端 尖 ， 辩 废 抱 器 钴 顶 端 回 ， 准 腹 抱 器 交锋 长 ,顶端 车 ， 
3 蛾 外 生 苑 器 内 突 三 角形 , 端 部 细 尖 ， 内 突 较 方 辑 ， 阳 茎 商 部 腹 内 突 下 方 尚 有 几 丁 质 
阳 葵 端 部 有 小 刺 。 无 刺 突 。 小 准 , 阳 痊 问 部 无 刺 突 。 








图 1 美国 白 蛾 Hyphaniria cnunea (Drury) 9 蛾 外 生殖 器 
2 星 白 雪 灯 娥 Spilosoma menthastri (Esper) o 蛾 外 生殖 器 
图 3 稀 点 四 灯 蛾 Spilosoma ttriicae (Esper) of 峨 外 生殖 器 


本 文 于 1980 年 11 月 收 到 。 
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